Z Getteröw dr Maria 


BEREZOWSKA | 


lekarz dentysta 


przezywszy lat 57, po krötkiej a ciezkiej chorobie, opatrzona 
św. Sakramentami, zasnęła w Panu dnia 8-go lipca 1955 roku. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w kościele na cmentarzu rakowickim 
w poniedziałek dnia 11 bm. o godzinie 10 rano, po czym nastąpi eksportacja do grobu, na które-to 
smutne obrzędy zapraszają stroskani: 


siostry, brat i szwagier. 
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